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Kuruma Ait Genel Bilgiler 


Kuruluş Tarihi 


Adresi-Telefon ve Faks Yemişen Mah. Atatürk Bulvarı 
Web Sayfası - E-Posta Adresi | http://okulwebmeb.gov.tr 


OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 


Öğretim Şekli Normal 


Toplam Derslik Sayısı 23 - Kullanılan 21 
(Kullanılan, Kullanılmayan) 


Okulun Öğretime Açıldığı | Ortaokul:1950-1951 

pm Lise: 1970-1971 

Okulun Mevcut Arsa Alanı 4888 

(Metre kare) 

Bahçe Alanı (metre kare) 3150 

Binaların Kapladığı Alan 1000 

(metre kare) Binanın arka kısmında kullanılmayan toplam 738 
metrekarelik bir alan bulunmaktadır. 


Bina Sayısı 1 

Çevre Düzenlemesi-Bahçe | Stabilize 

Okulun Genel Durumu Haziran-Ekim dönemlerinde deprem güçlendirmesi 

Bakımı yapıldı. Güçlendirilmeyen yerlerle beraber tamamı 
boyandı. 

Tuvaletler ve Diğer Odaların | Normal 

Durumu 

Ek Bina İhtiyacı Bulunmamakta 

Kat İlavesi Yapma İmkânı (o (İmar yasası gereği mümkün değil. 

Okulun Teknolojik Envanteri | 25 bilgisayar,7 projeksiyon,5 yazıcı,1 tepegöz,2 fotokopi 
makinesi bulunmakta. 

Diğer Bilgiler 


Öğretim yılı Öğrenci Sayısı 
2007-2008 

008-2009 

009-2010 351 


